Dr STANISLAW 


NOWOGRODZ 


b. radny miejski 
ukochany i najlepszy maz, syn, ojciec i brat 


przezywszy lat 33, zmarl dnia 1 lipca 1942 r. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 20 b. m. o godzinie 9-tej rano w kościele św. Barbary, 
ọ czym zawiadamiają w głębokim żalu pogrążone: 
żona, matka, córeczki i siostra. 


Zakład pegrzehewy „CONCORDIA“ 
Jana Wolnesgo Drukarnia Zwiazkowa, Kraków, Mikolajska 13. 


Kraków, pl. Szozepański 2. Tel. 103-31. 


